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Anuncio - viernes 21 de agosto de 2026



Lista provisional de admitidos y excluidos en el
concurso oposición libre para cubrir una plaza de Oficial
Electricista

Aprobación de la lista provisional de
admitidos y excluidos para poder tomar parte en el concurso
oposición libre para cubrir una plaza de Oficial Electricista



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-502f02c6.pdf
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